W dniu 7 Lutego zmarła 
JULIA z BĄKOWSKICH 
BARANOWSKA. 


Dotknięty stratą mąż i rodzina za- 


wiadamiają przyjaciół i znajomych. 


Warszawa, 1904 roku. 


